Wladyslaw Kwiatkowski 


w 20 roku życia, w skutek odniesionych ran, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, 


zakończył życie dnia 25 Lutego 1863 r. 


Wyprowadzenie zwłok z Zakładu Klinicznego, odbędzie się w Piątek, t. j. dnia 27 Lutego o godzinie 3ciéj po południu 
wprost na Cmentarz — zaś na Nabożeństwo Żałobne w dniu 28 b. m. o godzinie 10 rano w kościele OO. Rerormarów. 


na które stroskana Matka Krewnych, Przyjaciół i Rodaków zaprasza. 


W Drukarni „CZASU” w Krakowie. 
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